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HISTORY OF MODERN BANKS OF 


of national banks, with discounts and 
individual deposits’: 


YEAR. INDIVIDUAL DEPOSITS. 
1864 10,666,095 $ 19,450,492 
1865 166,448,718 183,479,636 
1866 500,650,109 522,507,829 
1867 608,771,799 558,699,768 
1868 616,603,479 534,704,709 
1869 644,945,039 568,530,934 
1870 688,875,203 546,236,881 
1871 725,515,538 507,368,618 
1872 818,996, 3II 596,586,487 
1873 885,653,449 598,114,679 
1874 856,816,555 540,510,602 
1875 955,862,580 682,846,607 
1876 962,571,807 618,517,245 
1877 929,066,408 619,350,223 
1878 881,856,744 604,512,514 
1879 823,906,765 643,337,745 
1880 933,543,661 755.459 '9% 
1881 7071, 356,141 1.006.452 .852 
1882 p 169,177 7557 1,102,679, 163 
1883 7230,456,213 1,066,901, 719 
1884 , 307,491,250 1.106.453 .008 
1885 p24 12027226 987,649,055 
1886 343,517,559 1,111.429.914 
1887 +470, L9TeGBL 1,169,716, 413 
1888 4083,941 484 1.235.757.941 
1889 1,676,554, 863 1.331.265.617 
1890 1,811,686,891 1,436, 402,685 
1891 1,932,393, 206 1,485,095, 855 
1892 2,001, 032,625 1.602.052.766 
1893 2 hbG7Otan7 20 1,764,456,177 
1894 1, B710795769 1.539.399, 795 
1895 1,974, 623,974 1,695, 489, 346 
1896 2,020,961; 792 1.720.550.241 
1897 1,901, 160,110 1,639,688, 393 
1898 27109 350,518 1,916,630, 252 
1899 Brel tis 83 2,225, 269,813 
1900 21479, 819,494 2.380.610.361 
1901 227081234049 2,623,997,521 
1902 31088 2231447, 2,964,417, 965 
1903 34950, 8971744 3J59.535.591 
1904 3,469,195, 043 3.300.619 .898 
*905 35728, 166,086 3,612,499, 598 
1906 4,072,047 :l64 4,088.420.135 
1907 254621207 5 O29 4,115,650, 294 
1908 4585 , 337,094 4,105.814.418 
1909 4,840,367,677 4,720, 284,640 


' These figures are taken from the reports of 
condition called for by the Comptroller, and the dates 
are those of the reports nearest to the first day of the 
year for which they are given. 


